händelsen  Inrapporterades,  då  de  1 slutet  av  veckan 
besökte  Pr ans ta . 

Undersökning  på  platsen  verkställdes  den  13/8  ev 
underteoknad  samt  kapten  Ljungdahl  med  handräckning. 
Trots  medförda  draggar,  vattenkikare  och  hemmagjord 
dykarapparat  kunde  inga  som  helst  spår  efter  någon 
projektil  eller  märken  efter  nedslag  upptäckas. 

Någon  möjlighet  att  återfinna  ev  metalldelar  kan  på 
grund  av  bottens  beskaffenhet  icke  ske  på  detta  sätt, 
utan  måste  elektrisk  3ökarapparatur  tillgripas. 

Enligt  min  egen  uppfattning  är  dock  fenomenet 
ingenting  annat 


nformationsoff 

Kapten* 


